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温度 对 家 白蚁 的 生存 和 活动 的 影响 
丰 要 于 


《湖北 省 宣 妨 市 白蚁 防治 研究 所 、 官 昌 443090 ) 


家 白蚁 Coprozermes formosanus Shiraki 的 生存 、 行 为 和 取 食 活动 与 温度 密切 相关 。 探索 温度 对 
家 由 上 蚁 的 生 看 以 及 行为 , 取 食 诸 活 动 的 影响 ,对 于 研究 其 生态 学 和 防治 学 , 痢 具 有 重要 意义 。 广 东 省 昆 
虫 研 究 所 对 此 兽 进 行 过 许多 有 益 的 研究 ,并 作 过 一 些 有 价值 的 报道 。 笔者 于 1986 一 1987 年 ， 对 此 问题 
作 了 系统 的 试验 ,得 到 一 些 新 的 结果 ,报道 如 下 。 


持 料 和 方法 


试验 在 己 涡 条 体 下 进行 ， 共 油 诬 范围 为 16 一 40%。 千 隔 2% 为 一 温度 阶梯 ; 每 一 阶梯 进行 两 次 试 
验 。 每 次 试验 用 5 个 培 汝 三 ;每 一 甫 (直径 150mm, 高 20mm)》 内 旗 轩 一 张 略 小 于 罗 底 之 圆 形 滤纸 ;5 个 
手册 证 纸 二 证 总 和 为 5.95 克 。 用 水 润 湿 让 维护 去 绝 和 好 底 间 之 空气 泡 。 使 让 纸 紧 贴吧 底 。 证 纸 , 求 、 
说 类 邮 等 在 试验 前 ; 艾 先 置 于 干 焊 箱 内 , 维 撞 1005G 村 油 6 汕 时 带 请 一。 他 通 这 入 家 启 双 的 工 虹 L100 
尖 , 乓 脏 革 关 。 月 奴 让 旗 和 说 莉 三 之 前: 竺 责问 辣 验 刘 度 前 模 起 箱 因 下 置 24 不时 ,使 之 十 应 式 验 鼻 记 和 
2 在 进行 38 名 、 禾 G 琴 个 试 洽 之 前, 同 用 大 36 富生 温 秆 适应 

试验 期 间 , 每 天 观察 1 一 2 次 ;补充 近 四 的 水 ,保持 朋 内 混 诬 ;及 肝 控 出 尸体 ,避免 谈 和 白 下 分 并 而 出 现 
取 食 量 的 统计 误差 。 

每 一 温度 阶梯 试验 有 关 数 据 的 统计 ,以 两 次 试验 共 10 个 阻 总 和 数 之 算术 平均 值 为 基础 。 


结果 与 分 条 


一 、 家 白蚁 行动 的 速度 与 温度 密切 相关 

20% 以 下 ,活动 级 慢 ;20 一 530 :行动 正常 330 一 36 ,行动 加 快 ;338 时 :有 谎 行 速度 快 ; 40% ,开始 时 
许 行 玉 度 快 , 30 小 时 后 ,大 部 分 行动 退 组 ;下 行 天 为 ,直至 死亡 。 

二 、 温 度 对 家 和 白骨 生存 的 影响 

据 图 1, 大 致 可 分 为 3 个 生存 温度 区 域 。 

(一 ) 不 化 生 在 温度 区 ”40 时 :1 天 内 就 有 1/4 死亡 ;5 2 天 后 死亡 90%, 上 且 活 车 的 白蚁 其 行动 亦 
不 正常，3 天 后 死亡 100%。 商 温 时 白蚁 死亡 的 速度 受 环境 沁 度 的 影响 ， 温度 高 的 所 内 。 负 归 死 亡 较 
慢 : 较 干燥 的 各 内 , 工 天 折 蚊 即 全 部 死亡 。 

在 冬季 最 冷 的 平 节 。 测 得 野外 家 白 凡 葛 内 的 最 低温 度 为 9%。 白 蚁 并 不 死亡 。 另 据 广 东 和 省 昆虫 研究 
所 报道 , 白 凡 全 部 死亡 的 温度 和 所 估 轩 间 : 4 ,28 天 ;1 ,14 天 ;一 1%C ,9 天 ;一 3 吕 ,7 天 。 因 此 。 家 白 
骸 不 能 生存 的 低温 界限 应 小 于 9。 

(二 ) 可 以 生 在 谣 度 区 ” 当 温 度 大 于 或 等 于 9 而 小 于 20% 时 , 自 骨 死亡 极 少 。 可 以 生 在 ， 但 活动 
弱 , 行 动 慢 , 不 取 食 或 取 食 少 , 可 见 并 不 适宜 其 正 沼 生 语 的 温 诬 要求。 





本 文 于 1987 年 12 月 收 到 。 
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在 每 年 的 2 一 5 月 间 ( 即 集 温 的 “迅速 上 升 期 "7)， 早 外 家 白蚁 集 温 可 以 出 现 37.5°C 的 高温 。 室 内 试 
验 当 温 度 达 38% 时 ,家 白蚁 表现 出 很 不 适应 ,死亡 率 成 倍 提高 ; 但 群体 尚 能 忍受 较 长 时 间 ， 到 5 天 试验 
结束 后 ; 尚 有 719% 的 白骨 存活。 因此 ， 在 大 于 36%c 而 小 于 405 的 高 温 区 ,也 是 家 白蚁 群体 可 以 生存 但 
不 适宜 的 温度 区 。 

(三 ) 适宜 生存 温度 区 ”在 20 一 36" 之 闻 ， 白 下 死亡 其 少 , 其 死亡 率 在 5 一 14.8% 之 闻 ， 平均 为 
7.,76%; 在 此 温度 区 ,家 白蚁 能 正常 活动 和 取 食 ,是 其 “适宜 生存 温度 区 ”。 
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、 温 度 对 家 白蚁 取 食 的 影响 

在 一 定 温度 范围 内 ,家 白蚁 的 取 食 量 随 温度 的 升 高 而 提高 ,但 两 者 并 不 呈 直 线 相关 ; 在 相关 曲线 的 
中 部 ,出 现 一 个 明显 的 高 峰 ( 图 2)。 根 据 温度 与 家 和 白蚁 取 食 量 的 关系 , 可 划分 4 个 温度 区 ( 表 1)。 从 表 
1 可 以 看 出 : 

(一 ) 不 取 食 温度 区 在 温度 低 于 10%C 或 高 于 38% 有 时 ,白蚁 不 取 食 。 

(二 ) 微 取 食 温度 区 在 温度 为 38% 或 在 10 一 20% 之 间 时 ， 家 白蚁 取 食 量 甚 徽 ， 平 均 取 食 率 仅 为 
.829%0。 

(三 ) 正常 取 食 温度 区 ” 当 温 度 为 22% 或 处 于 28 一 36% 之 问 时 ;家 白蚁 的 取 食 量 属 中 等 水 平 ; 其 取 
食 这 平均 达到 7.619% ,为 微 取 食 温 度 区 的 2.70 倍 , 但 却 甚 低 于 高 峰 取 食 温度 区 的 平均 水 平 。 

〈 四 ) 高 峰 取 食 温度 区 ”在 24 一 26” 的 温度 范围 内 ,家 白 虹 的 取 食量 出 现 一 个 明显 的 高 峰 , 其 最 高 
取 食 率 达 20.19% ,平均 取 食 率 为 7 .32% ,是 微 取 食 温度 区 的 6.14 倍 ， 是 正常 取 食 温度 区 的 2.28 们 。 
这 是 家 白蚁 最 喜欢 的 温度 区 。 


由 
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从 温度 与 取 食量 之 间 的 关系 来 看 ,家 已 蚁 有 一 个 明显 的 高 峰 取 食 的 温度 范围 (24 一 26%G), 这 也 是 它 
最 适宜 生存 和 生活 的 温度 区 。 
家 白蚁 的 生存 ,行为 和 取 食 眼 许多 因素 有 关 , 因 此 还 需 进 行 多 方面 的 ,综合 的 研究 。 
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